제1장 연구개요

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경

	경북 전력수요가 급증하고 있음§	AI 데이터센터 확산이 주요 요인임	2026년 기준 26.3만 명 규모1)






2. 연구 목적

	지역 전력수급 안정화 방안을 도출함	재생에너지 공급 확충 전략을 제시함




[표 1-1] 연도별 전력수요 (단위 : MW, %)	구분	2024	2025	증감
	수요	100	130	30

자료 : 한국전력, 2026

※ 세부 수치는 검증 필요제2장 정책 제언

제1절 공급 확충 전략

	태양광·풍력 우선 배치가 필요함2)	계통 연계 인프라를 선제 투자함
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[그림 2-1] 추진 체계자료 : 저자 작성
각주

      	통계청, 「인구총조사」, 2026 ↩

      	산업통상자원부, 「에너지 백서」, 2026 ↩
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